Supplemento ordinario alla ‘‘ Gazzetta Ufficiale,, n. 246 del 27 settembre 1969 


o 


1) = tate di 
\ N} 


5 UFFICIALE 


Spedizione în abbonamento postale — Gruppo I 
9 
e fo 


DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


PARTE PRIMA Roma - Sabato, 27 settembre 1969 REESE OLIO 


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139 
AMMINISTRAZIONE PRESSO .'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO = LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA — CENTRALINO 8508 
Ttu<-———&&&.>—_______6_m————@n6te——m>T@<@SIÙ:WN/-i@——pu crysis TETRA 


DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1969. 


Elenco delle discipline affini valevole 
per la formazione delle commissioni 
esaminatrici per l'ammissione all’esame 
di idoneità e per la valutazione dei titoli 
nei concorsi ospedalieri. 
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LEGGI E DECRETI 


DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1969. 


Elenco delle discipline affini valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici per 
Pammissione all'esame di idoneità e per la valutazione dei titoli nei concorsi ospedalieri. 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 
DI CONCERTO CON 
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE 


Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato 
giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri; 

Visto l'art. 67 del citato provvedimento, che demanda al Ministro per la sanità di emanare, 
di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, entro tre mesi dall’entrata in vigore del 
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 130, un decreto che elenchi le discipline da 
considerare affini alla disciplina oggetto di concorso e le discipline generali che la comprendono; 

Visti gli articoli 65, 66, 72, 73, 74, 76, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 9I del summenzionato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 130; 

Ritenuto che le discipline oggetto di concorso per le quali occorre determinare le discipline 
affini e quelle generali, debbano essere quelle indispensabili per assicurare i vari servizi ospc- 
dalieri così come voluti e configurati dalla legge n. 132 e relative norme delegate nonchè quelle 
altre, che, pur non menzionate “specificamente dalia legge e norme delegate citate, sono contem- 
plate dall’organico di alcuni ospedali; 

Ritenuto che esse sono le seguenti: Anatomia ed istologia patologica, angiologia, anestesia 
e rianimazione, broncopneumologia, cardio-chirurgia, cardiologia, chirurgia di urgenza, chirurgia 
generale, chirurgia maxillo-facciale, chirurgia pediatrica, chirurgia plastica, chirurgia toracica, chi- 
rurgia vascolare, dermosifilopatia, dietetica, ematologia, endocrinologia, gastro-enterologia, geria- 
tria, immunologia e servizio trasfusionale, laboratorio di analisi chimico-cliniche e di mcrobio- 
logia, ualattie infetiive, medicina dei lavoro, medicina generale, medicina legale e delle assicura- 
zioni sociali, medicina nucleare, nefrologia, ncurochirurgia, neurologia, neuropsichiatria infantile, 
neuro-radiologia, oculistica, odontoiatria e stomatologia, oncologia, ortopedia e traumatologia, 
ostetricia e ginecologia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, radiologia e fisioterapia, 
recupero e rieducazione funzionale, tisiologia, urologia, virologia; 

Considerato che gli elenchi delle discipline — corrispondenti, affini e generali — servono: 

a) per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e di assunzione 
del personale medico degli enti ospedalieri; 
b) per la verifica e per la valutazione dei titoli di carriera; 
c) per la verifica e per la valutazione dei titoli accademici e di siudio; 
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità; 


Decreta: 


E’ approvato l'elenco delle discipline affini-e delle : SSARiaS generali di cui alle unite ta- 
belle A, BeC. 

Tabella A. — Da servire per la formazione delle commissioni di concorso, nella quale, per 
ciascuna disciplina oggetto di concorso, sono riportate le discipline — ospedaliere ed universitarie 
— equivalenti, le discipline — ospedaliere ed universitarie — affini e le discipline universitarie ge- 
nerali; 

Tabella B. — Da servire per la verifica e per la-valutazione dei titoli di carriera, nella quale, 
per ciascuna disciplina oggetto del concorso, sono riportate le discipline — ospedaliere ed uni. 
versitarie — equivalenti, le discipline — ospedaliere ed universitarie — affini e le discipline — 
ospedaliere ed universitarie generali; 

Tabella C. — Da servire per la verifica e per la valutazione dei titoli accademici e di studio, 
nella quale sono riportate, per ciascuna disciplina oggetto del concorso, le libere docenze e le spe- 
cializzazioni equivalenti ed affini, 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, addì 7 agosto 1969 


: Il Ministro per la pubblica istruzione Il Ministro per la sanità 
FERRARI AGGRADI RIPAMONTI 


TABELLA 
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«A» 


(valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi ospedalieri) 


Disciplina oggetto 
del concorso di esame 


1. Anatomia ed istologia! Anatomia ed isto- | Anatomia ed istolo- | Medicina 


patologica 


2. Angiologia . i 3 3 


3. Anestesia e 
zione 


4. Cardio-chirurgia , è .]Cardio-chirurgia 


5. Cardiologia è a as 


6. Chirurgia d’urgenza 


« | Angiologia 


rianimia- 


» | Cardiologia 


Discipline equivalenti 


Ospedaliere Universitarie 


logia patologica gia patologica 
Anatomia ed istolo- 
gia patologica ed 


analisi cliniche 


Chirurgia vascolare 


Chirurgia vascolare | Clinica medica ge 


nerale e terapia 
medica 
Patologia speciale 


medica e metodo 
logia clinica 
Semeiotica medica 


Anestesia e rianima- | Anestesiologia 


zione Anestesiologia e na- 
nimazione 

Clinica chirurgica 

Chirurgia cardio-va-| generale e terapia 
scolare chirurgica 

Patologia speciale 


chirurgica e pro 
pedeutica clinica 
Semeiotica chirur- 
gica 


Clinica medica ge 
nerale e terapia 
medica 

Patologia speciale 
medica e metodo- 
logia clinica 

Semeiotica medica 


Chirurgia di pronto 
soccorso o di ur- 
genza 


NN. 


Discipline affini 


Ospedaliere Universitarie 


legale e { Medicina 
delle assicurazioni 
sociali 


legale e 
delle assicurazioni 

Patologia generale 

Istituzioni di pato- 
logia generale 


Medicina generale 
Cardiologia 
Geriatria 


Chirurgia generale |Clinica chirurgica 
generale e terapia 
chirurgica 

Patologia speciale 
chirurgica e pro- 
pedeutica clinica 

{ Semeiotica chirur- 
gica 

Anatomia chirurgi- 
ca e corso di ope- 
razioni 

Farmacologia 


Chirurgia vascolare |Chirurgia vascolare 
Chirurgia toracica |Anatomia Chirurgì- 


Chirurgia toracica| ca e Corso di ope- 
e cardiovascolare| razioni 
Chirurgia generale | Chirurgia pediatri- 
Chirurgia pediatrica | ca 
Chirurgia infantile 
Clinica‘ chirurgica 
pediatrica 
Medicina generale 
Chirurgia generalè |Clinica chirurgica 
Chirurgia infantile | generale e terapia 
o pediatrica chirurgica 


Chirurgia vascolare |Patologia speciale 


Cardiochirurgia chirurgica e pro- 
Anestesia e riani-| pedeutica clinica 

mazione Semeiotica chirur- 
Neuro chirurgia gica 


Ortopedica e trau|Anatomia chirurgi- 
matologia ca e corso di ope- 
razioni 
Chirurgia infantile 
Chirurgia pediatrica 
Clinica chirurgica 
pediatrica 
Neuro-chirurgia 
Chirurgia vascolare 
Anestesiologia 
Anestesiologia e ria- 
nimazione 
Clinica ortopedica 


————_—_—n——_—________—er i 


Discipline generali 


Universitarie 


NN, 


NN. 


Fisiologia umana 


NN. 


ITTTA: 


Disciplina oggetto 
del concorso di esame 


———_—_—_ 


Discipline equivalenti 


Ospedaliere 


7. Chirurgia generale ; +}Chirurgia generale 


8. Chirurgia maxillo-fac- | Chirurgia 


ciale 


9. Chirurgia pediatrica 


10. Chirurgia plastica , 


11. Chirurgia toracica , 


facciale 


Cnn a 


Chirurgia plastica 


Chirurgia toracica 
Chirurgia toracica e 
cardiovascolare 


Î 
| 
i 


mazxillv- | Chirurgia 


| 


Universitarie 


Clinica chirurgica 
generale e terapia 
chirurgica 

Patologia speciale 
chirurgica e pro- 
pedeutica clinica 

Semeiotica chivur- 
gica 

Anatomia chirurg» 
ca e corso di ope- 
razioni 


maxillo 
facciale 


“I 


Discipline affini 


Ospedaliere 


NN. 


Odontoiatria e ‘sto Clinica odontoiatri; | Clinica 


matologia 


Otorinolaringoiatria | Clinica otorinolarin- 


Chirurgia plastica 


Chirurgia infantile |} Chirurgia generale 


Chirurgia pediatrica 
Clirica chirurgica 
pediatrica 


Chirurgia plastica 
Chirurgia plastica 
ricostruttiva 


Clinica chirurgica 
generale e terapia 
chirurgica 

Patologia speciale 
chirurgica e pro- 
pedeutica clinica 

Semeiotica chivur- 
gica 


Chirurgia generale 
Chirurgia pediatrica 
Ortopedia e trau- 
matologia 
Otorinolaringoiatria 
Chirurgia mazxillo- 
facciale 


Cardiochirurgia 
Chirurgia generale 
Chirurgia vascolare 
Chirurgia pediatrica 
Chirurgia toraco 
polmonare 
Chirurgia cardio va- 
- scolare 
Chirurgia polmona- 
re 
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Universitarie 


ca 


chirurgica 
goiatrica Patologia 
Chirurgia plastica chirurgica e pro- 
Chirurgia piastica| pedeutica clinica 
ricostruttiva Semeiotica chirurgì 
l'anatomia chirurgi- 
ca e corso di ope 
razioni 
Chirurgia infanti! 
Chirurgia pediatrica 
Clinica chirurgica 
pediatrica 
Clinica chirurgica NN. 
generale e terapia 
chirurgica 
Patologia speciale 


chirurgica e pro- 
pedeutica clinica 

Semeiotica chirur- 
gica e corso di 
operazioni 

Anatomia chirurgi- 
ca e corso di ope- 
razioni 


Clinica chirurgica 
generale e terapia 
chivurgica 

Patologia speciale 
chirurgica e pro- 
pedeutica clinica 

Semeiotica chirur 
gica 

Anatomia chirurgi- 
ca e corso di ope- 
razioni 

Chirurgîa infantile 

Chirurgia pediatrica 

Clinica chirurgica 
pediatrica 

Clinica ortopedica 

Clinica otorinolarin- 
goiatrica 


tale 


Anatomia chirurgica 
e corso di opera- 
zioni 

Chirurgia vascolare 

Chirurgia infantile 

Chirurgia pediatrica 

Clinica chirurgica 
pediatrica 


Discipline generali 


Universitarie 


chirurgica 
generale e terapia 


Chirurgia sperimen- 
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—— ro | 


Discipline equivalenti Discipline affini Discipline generali 


Disciplina oggetto 
del concorso di esame 


Ospedaliere Universitarie Ospedaliere Universitarie Universitarie 


12. Chirurgia vascolare .|Chirurgia vascolare |Chirurgia vascolare |Chirurgia generale |Clinica chirurgica | Chirurgia sperimen- 


Chirurgia cardiova- Chirurgia pediatricaj generale e terapia| “tale 
scolare Cardiochirurgia chirurgica 
Chirurgia toracica e Chirurgia toracica |Patologia speciale 
cardiovascolare Chirurgia d'urgenza | chirurgica e pro- 
Chirurgia di pronto] pedeutica clinica 
soccorso Semeiotica chirur- 
gica 


Anatomia  chirurgi- 
ca e corso di ope- 
razioni 

Chirurgia infantile 

Chirurgia pediatrica 

Clinica chirurgica 


pediatrica 
13. Dermosifilopatia , 3 .| Dermosifilopatia Clinica dermosifilo- NN. Dermatologia speri-|Clinica medica ge 
patia mentale nerale e terapia 
medica 
Patologia speciale 
medica e metodo- 
logia clinica 
Semeiotica medica 
Terapia medica si- 
stematica 
Terapia medica si- 
stematica e idro- 
logia medica 
14. Dietetica +. 3 3 3 è +|Dietetica Scienza dell’alimen- | Medicina generale |Chimica biologica |Fisiologia umana 
tazione Pediatria Patologia speciale 
Fisiologia della nu-|Geriatria medica e metodo- 
trizione . logia clinica 
Terapia medica sì Igiene 
stematica Clinica pediatrica 
Terapia medica si Gerentologia 
stematica ed idro Gerontologia e ge- 
logia medica riatria 
Puericultura Farmacologia 
Clinica medica ge- 
nerale e terapia 
medica 
15. Ematologia 3 + » 3 .| Ematologia Clinica medica ge-|Medicina generale |Clinica pediatrica NN. 
nerale e terapia |Pediatria 
medica 
Patologia — specinle 
medica e metodo- 
logia clinica 
Semeiotica medica 
16. Endocrinologia  s ;|Endocrinologia . |Medicina costituzio- | Medicina generale |Clinica medica ge-|Fisiologia umana 
nale ed endroer:- | Pediatria nerale e terapia 
nologia medica 


Patologia speciale 
medica e metodo- 
logia clinica 

Semeiotica medica 

Clinica pediatrica 


17. Gastroenterologia . a +|Gastroenterologia |Clinica medica ge-|Medicina generale |Clinica pediatrica NN. 
nerale e terepia A 
medica 
Patologia speciale 
medica e metodo 
logia clinica 
Semeiotica medica 
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Discipline equivalenti Discipline affini 


Disciplina oggetto 
del concorso di esame 


Ospedaliere Universitarie Ospedaliere Universitarie 


Gerontologia Medicina generale 
Gerontologia e ge- 


riatria 


18. Geriatria +. + è è è .|Geriatria Clinica medica ge 
nerale e terapia 
medica 

Patologia speciale 
medica e metodo- 
logia clinica 

Semeiotica medica 

Terapia medica si- 
stematica 

Terapia medica si 
stematica ed idro- 
logia medica 


‘Sie 


19. Immuno-ematologia ejImmuno - ematolo- NN. Analisi chimico-cli Patologia generale 


servizio trasfusione gia niche e microbio-|Istituzioni di pato- 
Ematologia logiche logia generale 
Malattie infettive Microbiologia 
Medicina generale Igiene 
Clinica malattie in- 
fettive 
Malattie infettive 
20. Laboratorio analisi chi | Laboratorio Microbiologia Anatomia ed istolo- | Parassitologia 
mico-cliniche e inicro- | Analisi chimico ci» | Igiene gia patologica Parassitologia me 


dica 
Virologia 
Anatomia ed istolo- 
gia patologica 
Chimica biologica 
Semeiotica medica 
Patologia generale 
Istituzioni di pato- 
logia generale 


niche e microb'o 
logiche 
Laboratorio di ana- 
lisi 1 


biologia 


21. Malattie infettive. . Malattie infettive 

Clinica delle malat- 
tie infettive 

Clinica delle maiat- 
tie infettive tropi- 
cali 

Clinica delle malat- 
tie tropicali e sub 
tropicali 


Malattie infettive Clinica medica ge- 
nerale e terapia 
medica 

Patologia speciale 
medica e metodo- 
logia clinica 

Terapia medica si- 
stematica ed idro- 
logia medica 

Clinica pediatrica 


Medicina generale 
Pediatria 


22. Medicina del lavoro Medicina del lavoro 

Medicina preventi- 
va dei lavoratori 
e psicotecnica 


Medicina del lavoro Medicina generale |Clinica medica ge- 
nerale e terapia 
medica 

Patologia speciale 
medica e metodo- 
logia clinica 

Semeiotica medica 


23. Medicina generale ; .|Medicina generale |Clinica medica ge 
nerale e terapia | 
medica 

Patologia speciale 
medica e metndo 
togia clinica 

Semeiotica medica 

Terapia medica si 
stematica 

Terapia medica sr 
stematica e iaro 
logia medica 


NN. 


NN. 


Discipline generali 


Universitarie 


NN. 


Clinica medica ge- 


nerale e terapia 
medica 
Patologia speciale 


medica e metodo- 
logia clinica 
Terapia medica si. 
stematica 
Terapia medica si 
stematica ed idro- 
logia medica 
Chimica biologica 


Clinica medica ge- 


nerale e terapia 
medica 
Patologia speciale 


medica e metodo- 
iogia ciinica 


| Terapia medica si 


stematica ed idro- 

logia medica 
Terapia medica si- 

stematica 


Microbiologia 
Igiene 


NN. 


NN. 
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Disciplina oggetto 


del coricorso di esame 


Discipline 


Ospedaliera 


equivalenti 


Universitarie 


Discipline affini 


Ospedaliere 


Universitarie 


Discipline generali 


Universitarie 


24. Medicina legale e delle Medicina legale e |Medicina 


assicurazioni sociali 


25. Medicina nucleare 


26. Nefrologia i; è s 


27. Neurochirurgia a 


28. Neurologia 


ti) 


‘delle assicurazioni 
sociali 


«| Medicina nucleare 


Medicina nucleare 
ed oncologia 
Radiologia e fisio 
terapia 


» | Nefrologia 


» | Neurochirurgia 
Semeiotica aeuro- 
chirurgica 


+ 33» «| Neurologia 


delle assicurazioni 


Medicina nucleare 
Radiologia 


Clinica medica ge- 
nerale e terapia 
medica 

Patologia speciale 
medica e metodo- 
logia clinica 

Semeiotica medica 


Neurochirurgia 


{ Clinica malattie ner- 
vose e mentali 


29. Neuropsichiatria ìnfan- | Neuropsichiatria in-| Neuropsichiatria in- 


tile 


30. Neuroradiologia ; 


31. Oculistica 34 3 


32. Odontoiatria e stoma-|Odontoiatria e sto-| Clinica 


tologia 


fantile 


» »| Neuroradiologia 


.| Oculistica 


matologia 
Odontoiatria 


fantile 


Radiologia 


Clinica oculistica 


odonioia- 
trica 


gia patologica 


Medicina generale 


Medicina generale 
Pediatria 


Chirurgia generale 
Neurologia 
Neuroradiologia 


Medicina 

Neuropsichiatria in- 
fantile 

Neurochirurgia 


Neurologia 
Pediatria 


Neurologia & 
Neurochirurgia * 
Radiologia 


NN. 


Chirurgia 
facciale 


maxillo- | Chirurgia 


legale e |Anatomia ed istolo- | Anatomia ed istolo- 


gia patologica 
Tecnica delle au- 
topsie 

Tecnica e diagno- 
stica istopatolo- 
gica 


NN. 


Clinica medica ge- | Farmacologia 
nerale e terapia |Terapia medica sl. 


medica 
Patologia 

medica e metodo- 

logia clinica 
Semeiotica medica 


Clinica pediatrica 
Terapia medica sì 
stematica - 
Terapia medica si. 
stematica ed idro- 
logia medica 
Medicina del lavoro 


Semeiotica chirur- 
gica 

Clinica chirurgica 
generale e terapia 
chirurgica 

Patologia speciale 
chirurgica e pro- 
pedeutica clinica 

Anatomia chirurgi- 
ca e corso di ope 
razioni 

Clinica delle malat- 
tie nervose e men- 
tali 


Neurochirurgia 

Clinica medica e ge- 
nerale e terapia 
medica 

Patologia speciale 
medica e metodo- 
logia clinica 

Semeiotica medica 

Neuropsichiatria in- 
fantile 

Psichiatria 


Clinica delle malat- 
tie nervose e men- 
tali 

Clinica pediatrica 

Psichiatria 


Clinica malattie ner- 
vose e mentali 
Neurochirurgia 


NN. 


maxillo- 
facciale 


Otorinolaringoiatria | Clinica otorinolarin- 


goiatrica 


stematica 


speciale | Terapia medica si 


stematica e idro- 
logia medica 


NN. 


NN. 


NN. 


Fisiologia umana 


NN. 
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Discipline eqguivalenil Discipline affini 


Disciplina oggetto 
del concorso dì csame 


Ospedaliere Universitarie Ospedaliere Universitarie 


== 


33. Oncologia . [Oncologia NN. Clinica medica ge 
nerale e terapia 
medica 

Patologia speciale 
medica e metodo- 
logia clinica 

Semeiotica medica 

Terapia medica si 
stematica ed idro- 
logia medica . 

Terapia medica si- 
stematica 

Anatomia ed isto- 
logia patologica 

Patologia generale 

Istituzioni di pato- 
logia generale 

Radiologia 

Clinica chirurgica e 
terapia ch gica 

Patologia speciale 
chirurgica e pro 
pedcttica clinica 

Semeiotica chirur- 
gica 


s Medicina generale 
Anatomia ed Istolo- 


gia Patologica 


s 3 


irur 
iui 


i ri nt trici ici ii 


34. Ortopedia e traumatu 
loma 


Ortopedia e trau- 
uwutologia 


Clinica ortoped’ca {Chirurgia d'urgenza | Chirurgia plastica 
e di pronto soc-|Chirurgia plastica 
corso ricostruttiva 

Chirurgia plastica | 


35. Ostetricia 
logia 


e ginecu [Ostetricia e ginero-| Clinica ostetrica € 
logia ginecologica 
Patologia ostetrica 


e ginecologica 


36. Otorinolaringoiatria Otorinolaringoiatria | Clinica otorinolarin- Audiologia 
goiatrica 
37. Pediatria i è 3 è 3 .|Pediatria Clinica pediatrica NN. Puericultura 


POET 


Clinica chirurgica 
generale e terapia 
chirurgica 

Patologia speciale 
chirurgica e pio- 
pedeutica clinica 


Semeiotica chirur- 
gica 
i Anatomia ciururgi- 


ca c corso Gi Ope 
razioni 


NN, 


Semeiotica chirur- 
gica 

Clinica chirurgica 
generale e terapia 
chirurgica 

Patologia speciale 
chirurgica e meto- 
dologia clinica 

Anatomia chirurgi 
ca e corso di ope- 
razioni 

Clinica chirurgica 
pedriatica 

Chirurgia infantile 


Clinica medica ge 
nerale e terapia 
medica 

Patologia speciale 
medica e metodo- 
logia clinica 

Semeiotica medica 

Terapia medica si- 
stematica 

Terapia medica si. 
stematica ed idro- 
logia medica 


Discipline equivalenti 


Disciplina oggetto 
del concorso di esame 
Ospedaliere 


38. Pneumologia 
pneumologia 


bronco- | Pneumologia 
Broncopneumologia 
Pneumologia e liso- 
patologia respira- 
toria 


39. Radiologia e fisiote-! Radiologia e fisio- 
rapia terapia 


40. Recupero e rieducazio- { Recupero e rieduca- 
ne funzionale zione funzionale 
Fisiochinesiterapia 


41. Tisiologia 336068» Tisiologia 


Pneumotisiologia 


42. Urologia . 4 s 4 4 :| Urologia 


43. Virologia 1 # 4 3 a »«|Virologia 


Universitarie 


Clinica medica ge 
nerale e terapia 
medica 

Patologia spec‘ale 
medica e metodo- 
logia clinica 

Semeiotica medica 


Radiologia 


NN. 


Tisiologia 


Clinica urologica 
Urologia 


Virologia 
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Discipline affini 


Ospedaliere 


Tisiologia 

Medicina generale 

Geriatria 

Medicina del lavoro 

Chirurgia toracica 

Chirurgia polmona- 
re 


Medicina nucleare 
Neuroradiologia 


Medicina del lavoro 

Neurochirurgia 

Neuropsichiatria in- 
fantile 

Radiologia e fisiote- 
rapia 

Geriatria 

Neurologia 

Ortopedia e trauma- 
tologia 


Pneumologia 
Broncopneumologia 
Medicina generale 
Medicina del lavoro 


Chirurgia generale 

Chirurgia infantile 
e pediatrica 

Chirurgia di urgen- 
za 


Analisi chimico-cli- 
niche e microbio- 
logiche 


Universitarie 


Tisiologia 

Medicina del lavoro 

Gerontologia 

Gerontologia e ge- 
riatria 


Medicina nucleare 


Medicina del lavoro 

Neurochirurgia 

Neuropsichiatria in- 
fantile 

Radiologia 

Geriatria 

Clinica delle malat- 
tie nervose e men- 
tali ì 

Clinica ortopedica 


Tisiologia 

Clinica medica ge 
nerale e terapia 
medica 

Patologia speciale 
medica e metodo- 
logia clinica 

Semeiotica medica 

Medicina del lavoro 


Clinica chirurgica 

Patologia chirurgica 

Semeiotica chirurgi- 
ca 

Anatomia chirurgl- 
ca e corso di ope 
razioni 

Chirurgia pediatrica 

Chirurgia infantile 


Microbiologia 
Igiene 


Discipline generali 


Universitarie 


Fisiologia umana 

Terapia medica sl 
stematica 

Terapia medica si- 
stematica ed idro- 
logia medica 


NN. 


Clinica chirurgica 

Patologia chirurgica 

Semeiotica chirurgi- 
ca 

Chirurgia pediatrica 

Anatomia chirurgi- 
ca e corso di ope- 
razioni 

Clinica medica ge- 
nerale e terapia 
medica 


Terapia medica si- 
stematica 

Terapia medica si- 
stematica ed idro- 
logia medica 


NN. 


Patologia generale 
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TABELLA 


«B» 


(valevole per la verifica e la valutazione dei titoli di carriera) 
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Discipline equivalenti 
Disciplina oggetto 


ncorso di esame zi: PROB 
del 00 Universitaria 


Ospedaliera | 


1. Anatomia e istologia | Anatomia e isto-| Anatomia e isto- 


patologica logia patolo- logia patolo- 
gica gica 
Tecnica e dia- 
gnostica  isto- 
patologica 
2. Angiologia +. è è» s » | Angiologia — 


Anestesiologia 
Anestesiologia e 
Tianunazione 


Anestesia e ria- 
nimazione 


3. Anestesia e rianima- 
zione 


LIO 


4. Cardio-chirurgia è s » | Cardiochirurgia 
Chirurgia  car- 


diovascolare 


Discipline affini 


Ospedaliera | 


Medicina legale| Medicina 


e delle assicu- 
razioni 


Medicina 
rale 

Cardiologia 

Geriatria 


gene 


Chirurgia gene. 
rale 


Chirurgia vasco- 
lare 


Chirurgia  tora- 
cica 
Chirurgia tora. 


cica e cardio- 
vascolare 


Chirurgia gene 
rale 


Chirurgia pedia- 
trica 


Universitaria 


legale 
e delle assicu- 
razioni 


Citopatologia 

Patologia gene 
rale 

Istituzioni di pa- 
tologia gene. 
rale 


Istochimica nor- 
male e patolo- 
gica 

Istochimica pa- 
tologica 

Tecnica delle au- 
topsie 


Clinica medica 
generale e te- 
rapia medica 

Patologia spe- 
ciale medica 
e metodologia 
clinica 

Semeiotica me- 
dica 

Gerontologia 

Gerontologia e 
geriatria 


Clinica chirurgi 
ca gencrale 


terapia chirur-| 
gica 

Patologia specia- 
le chirurgica 
e propedeutica 
clinica 

Semeiotica ch* 
rurgica 

Anatomia chirur- 
‘gica e corso 
di operazioni 
(con posti let- 
to) 


e 
ia) 


Chirurgia di 
pronto soc- 
corso 


Chirurgia di ur- 
genza 

Chirurgia infan- 
tile 

Chirurgia pedia- 
trica 

Clinica chirurgi- 
ca pediatrica’ 

Farmacologia 


«Chirurgia vasco- 


lare 

Clinica chirur- 
gica generale 
e terapia chi- 
rurgica 
Patologia specia- 
le chirurgica 
e propedeutica 
clinica 
Semeiotica chi. 
rurgica 


| 
| Le 
I 


Medicina gene. 
rale 


Discinline 


iversitairia 


ni 


"1 
u 


Fisiologia 

j Terapia 

| sistematica 

i Terapia medica 
sistematica ed 
idrologia me 


dica 
i Anatomia chi 
rurgica e corso 
di operazioni 
(senza posti 
letto) 
Chirurgia speri 
mentale 
Chimica biolo- 
gica 
_ Anatomia chk 
rurgica e corso 
di operazioni 
(senza posti 
letto) 
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Discipline equivalenti 
Disciplina oggetto 


del concorso di esame È : o 
Ospedaliera Universitaria Ospedaliera 


Discipline affini 


Universitaria 


Discipline generali 


Universitaria 


5. Cardiologia . + + + » | Cardiologia — Medicina gene- 
rale 
Pediatria 
Geriatria 
Medicina del la- 
voro 


6. Chirurgia di urgenza . Chirurgia di ur-|Chirurgia dilChirurgia gene 
genza pronto soc) rale 
corso Chirurgia infan- 
Chirurgia di ur-| tile e pedia- 
genza trica 
Cardio-chirurgia 
Chirurgia vasco 
‘lare 
Anestesia e ri. 
nimazione 
Neuro-chirurgia 
Ortopedia © trau- 
matologia 


7. Chirurgia generale . è | Chirurgia gene| Clinica chirur-| Chirurgia pedia- 


rale gica generale) trica 
e terapia chi-| Chirurgia d’ur- 

rurgica genza 
Patologia specia-| Chirurgia di 


le chirurgica pronto soc- 

e propedeutica) corso 

clinica Chirurgia vasco- 
lare 


Anatomia chirur- 
gica e cc 93 
di operazioni 
(con posti let- 
to) 

Chirurgia infan- 
tile 

Chirurgia pedia- 
trica 

Clinica chirur- 
gica pediatrica 


Clinica medica 
generale e te- 
rapia medica 
Patologia —spe- 
ciale medica 
e metodologia 
clinica 
Semeiotica me- 
dica 

Terapia medica 


e sistematica 


(con pi.) 
Terapia medica 
sistematica ed 
idrologia me- 
dica (con p.l.) 
Clinica pedia- 
trica 
Gerontologia 
Gerontologia e 
geriatria 
Medicina del la- 
voro 


Clinica chirur- 
gica generale 
e terapia chi- 
rurgica 
Patologia specia- 
le chirurgica 
e propedeutica 
clinica 
Semeiotica chi. 
rurgica 
Anatomia chi 
rurgica e corso 
di operazioni 
(con p.l.) 
Chirurgia vasco- 
lare 
Neuro-chirurgia 
Chirurgia infan- 
tile 
Chirurgia pedia- 
trica 
Clinica chirur- 
gica pediatrica 
Anestesiologia 
Anestesiologia e 
rianimazione 
Clinica ortope- 
dica 


Chirurgia infan- 
tile 

Chirurgia pedia- 
trica 

Clinica chirurgi- 
ca pediatrica 

Chirurgia d'ur- 
genza 


Terapia medi. 
ca sistematica 
(senza p.l.) 

Terapia medi. 
ca sistematica 
ed idrologia. 
medica (senza 
posti letto) 


Anatomia chi. 
rurgica e corso 
di operazioni 
(senza posti 
letto) 


Anatomia chf- 
rurgica e corso 
di operazioni 
(senza posti 
letto) 

Chirurgia sperk 
mentale 
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Disciplina oggetto 
del concorso di esame 


Discipline equivalenti 


° Ospedaliera . Universitaria 


Semelotica chi 
rurgica 
Anatomia chi 


rurgica e corso 
di operazioni 
{con posti let- 
to) 


Discipline affini 


PON La et ha La 


Chirurgia 
cica 
Cardiochirurgia 
Neurochirurgia 
Chirurgia pla 
stica 
Ortopedia e trau- 
matologia 
Ostetricia e gine- 
cologia 
Otorinolaringoia- 
tria 
Chirurgia maxil- 


tora- 


lo-facciale 
Urologia 
Chirurgia tora- 
cica e cardio 
vascolare 
Chirurgia car 
dio vascolare 
Chirurgia pol 
monare 


8. Chirurgia Maxillo-fac- | Chirurgia maxil-| Chirurgia maxil-| Odontoiatria e 


ciale 


vm mer 


9. Chirurgia pediatrica o 
infantile 


10. Chirurgia plastica 3 » 


lo facciale lo facciale 


Chirurgia pedia-| Chirurgia infan-| Chirurgia 


trica o infan- 
tile 


tile 


trica 
Clinica chirur- 
gica pediatrica 


Chirurgia 


r pla-| Chirurgia 
stica 


stica 
Chirurgia 
stica ricostrut- 


tiva 
siva 


pla-| Chirurgia 


stomatologia 
Otorinolaringoia- 
tria 
Chirurgia pla 
stica 
Odontoiatria 
Chirurgia orale 
Ortognotodonzia 


gene. 
rale 


Chirurgia pedia- 


rale 


pla-| Chirurgia pedia- 


trica o infan- 
tile 
Ortopedia e trau- 
matologia 
Chirurgia maxil 
lo-facciale 
Otorinolaringoia- 
tria 


gene-| Clinica 


Universitaria | Ospedaliera 


Discipline generali 


Universitaria 


pla- 


pla- 


Neurochirurgia 
stica e rico 


[4 a 2A: \ | 
Chirurgia di 
pronto SOC- 
corso 
Chirurgia vasco- 
Chirurgia 

stica 

struttiva 
Clinica 


lare 

Chirurgia 

ortope- 

dica 

Clinica otorino- 
laringoiatrica 

Chirurgia maxil- 
lo-facciale 

Urologia 

Clinica ostetrica 
e ginecologica 

Patologia poste 
trica” e gineco- 
logica 


ORTO n n 


Clinica odonto-i Chirurgia  gene.| Clinica chirur- 
iatrica rale gica generale 
Clinica  odonto-| Chirurgia pedia-| © terapia chi. 
iatrica e sto-| trica o infanj  TUrgica 
matologia tile Patologia _ spo 
Chirurgia  plia- ciale chirurgi. 
stica ca e propedeu- 
i i i linica 
Chirurgia pia tica cli . 
stica ricostrut- | Semeiotica chi. 
il tit 7a | rurgica 
si z in phi 
rtognotodonzia | Anatomia chi 


Clinica otorino 
laringoiatrica 


Clinica chirur- 
gica generale 
e terapia chi 
rurgica 

Patologia specia- 
le chirurgica 
e propedeutica 
clinica 

Semeiotica chi. 
rurgica 

Anatomia chi. 
rurgica e corso 
di operazioni 
{con posti let- 
to) 


chirur- 
gica generale 
e terapia chi 
rurgica 

Palologia spe 
ciale chirurgi- 
ca e propedeu- 
tica clinica 

Semeiotica chi. 
rurgica 


rurgica e corso 
di operazioni 
Clinica chirur- 
I gica pediatr 
Chirurgia pedia- 
trica 
Chirurgia infan- 
tile 


Anatomia chi 
rurgica e corso 
di operazioni 
(senza posti 
letto) 


Chirurgia sperl. 
mentale 
Anatomia chi. 
rurgica e corso 
di operazioni 
(senza posti 
letto) 
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Disciplina ' oggetto 
del concorso di esame 


_—————_——_m6— 


Discipline equivalenti 


Discipline affini 


Discipline generali 


Ospedaliera Universitaria Ospedaliera Universitaria Ospedaliera Universitaria 
Anatomia  chi- 
rurgica e corso 
di operazioni 
(con posti let- 
to) 
Chirurgia infan- 
tile 
Chirurgia pedia- 
trica 
Clinica chirur- 
gica pediatrica 
Clinica ortope- 
dica 
Clinica otorino- 
laringoiatrica 
Chirurgia maxil- 
lo-facciale 
li. Chirurgia toracica . » | Chirurgia tora- — Cardio-chirurgia| Clinica chirur- _ Anatomia chi 
cica Chirurgia gene-| gica generale rurgica e corso 
Chirurgia tora- rale e terapia chi- di operazioni 
cica e cardio Chirurgia pedia-| rurgica (senza posti 
vascolare trica o infan-| Patologia spe letto) 
tile ciale chirurgi- 
Chirurgia vasco-| ca e propedeu- 
lare tica clinica 
Chirurgia pol-| Semeiotica chi 
monare rurgica 
Chirurgia tora-| Anatomia chi. 
cico - polmo-| rurgica e corso 
nare di operazioni 
Chirurgia car-ì (con posti let- 
diovascolare to) 
Chirurgia vasco- 
lare 
Chirurgia infan- 
tile 
Chirurgia pedia- 
trica 
Clinica chirur- 
gica pediatrica 
12. Chirurgia vascolare è | Chirurgia vasco-| Chirurgia vasco-| Chirurgia gene-| Clinica chirur- _ Chirurgia speri. 
lare lare rale gica generale mentale 
Chirurgia car Chirurgia pedia-] e terapia chi- Anatomia chi. 
diovascolare trica o infan-| rurgica rurgica e corso 
Chirurgia tora- tile Patologia —spe- di operazioni 
cica e cardio Cardio-chirurgia | ciale chirurgi- (senza posti 
vascolare Chirurgia tora-| ca e propedeu- letto) 
cica tica clinica 
Chirurgia d’ur-| Semeiotica chi 
genza rurgica 
Chirurgia dij Anatomia chi 
pronto soc-} rurgica e corso 
corso di operazioni 
(con posti let- 
to) 
Chirurgia infan- 
tile 
Chirurgia pedia- 
trica 
Clinica. chirur- 
gica pediatrica 
13. Dermosifilopatia . a » } Dermosifilopatia! Clinica dermosi- _ Dermatologia al-| Medicina gene-| Clinica medica 


filopatica 


lergologica e 
professionale 


rale generale e te- 
rapia medica 

Patologia spe 
ciale medica 
e metodologia 
clinica 

Semeiotica me- 
dica 


Disciplina oggetto 
del concorso di esame 


Î Ospedaliera Universitaria | Uspedaliera | Universitaria | Ospedaliera 
CREARE PESO e PL 


14. Dietetica + è 3 s s a | Dietetica 


15. Enatoiugia + è + è » | Ematologia 


16. Endocrinologia è s » | Endocrinologia 
17. Gastroenterologia è » | Gastroenterolo 


logia 


Discipline generali 


Universitaria 


Î 


Scienza della ali-| Medicina gene-| Chimica 
mentazione rale gica 
Fisiologia delia| Pediatria Clinica medica 
nutrizione Geriatria generale e te- 
Terapia medica rapia medica 
sistematica Patologia spe. 
Terapia medica ciale medica 
sistematica e e metodologia 
idrologia me- clinica 
dica Igiene 
Puericultura Clinica 

' trica 


Medicina gene) Clinica medica 
rale generale e te- 
Pediatria rapia medica 
Oncologia Patologia specia- 
le medica e 
metodologia 
clinica 
Semeiotica me- 
dica 
Terapia medica 
sistematica 
(con p l.) 
Terapia medica 
sistematica ed 
idrologia me 
dica (con po- 
sii letto) 
Clinica pedia- 
trica 
Oncologia speri 
mentale 
Oncologia 


biolo- 


pedia- 


Ematologia 


Endocrinologia 
ostetrico-gine- 
cologica 

Clinica medica 
generale e te. 
rapia medica 

Patologia spe 
ciale medica 
e metodolo- 


Medicina costi-| Medicina genera 
tuzionale ed le 
endocrinologia | Pediatria 

Endocrinologia 

Endocrinologia e 
medicina costi- 
tuzionale 

Endocrinologia e 
patologia co- 


stituzionale gia clinica 
Scienza delle Semeiotica me- 
costituzioni ed dica 


Terapia medica 
sistematica 
(con p. l.) 

Terapia medica 
sìstematica ed 
idrologica me- 
dica (con po- 
sti letto) 

Clinica pediatri. 
ca 


endocrinologia 


a Medicina gene 
rale 
Geriatria 


Clinica medica 
generale e te- 
rapia medica 

Patologia spe 
ciale medica 
e metodolo- 
gia clinica 

Semeiotica me- 


dica 


_—————______——ÉmÉmÉ. 
Ù an TINTORETTO mn 
IIS ————————_—_—___——_=_SmÈ-<|-kmÉ_—m—_—_TrÈ———ÉmrrPrT@@@—<<P—€__mÈ__6@m__Èk@@-e 


Terapia medica 
sistematica 
Terapia medica 
sistematica e 
idrologia me 

dica 


Fisiologia 


Terapia medica 
sistematica 
(senza p. I) 
Terapia medica 
sistematica ed 
idrologia 
medica (senza 
posti leto} 


rm —m——_ KA ___ DUM GGI 


n’ En, ne gepgsà8 


Terapia medica 
sistematica 
(senza posti 
letto) 

Terapia medica 
sistematica ed 
idrologia me 
dica (senza po- 
sti letto) 


Terapia medica 


sistematica 
{senza posti 
letto) 


Terapia medica 
sistematica ed 
idrologia me- 
dica (senza po- 
sti letto) 
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Disciplina oggetto 
del concorso di esame 


Discipline equivalenti 


Discipline affini 


Discipline generali 


Servizio 


Ospedaliera Universitaria Ospedaliera Universitaria Ospedaliera Universitaria 
Terapia medica 
sistematica 
(con p. l.) 
Terapia medica 
sistematica ed 
idrologia me 
dica (con p.l.) 
Gerontologia 
Gerontologia e 
geriatria 
Parassitologia 
medica 
Parassitologia 
18. Geriatria =. . + + è | Geriatria Gerentologia Medicina gene-| Clinica medica — Terapia medica 
Gerentologia el rale generale e te- sistematica 
geriatria rapia medica (senza posti 
Patologia spe- letto) 
ciale medica e Terapia medica 
metodologia sistematica ed 
clinica idrologia me- 
Semeiotica  me- dica (senza po- 
dica sti letto) 
Terapia medica i 
sistematica 
(con p. 1.) 
Terapia medica 
sistematica e 
idrologia me- 
dica (con po- 
sti letto) 
19. Immunoematologia e |Immunoemato | Ematologia Analisi chimico-| Patologia gene. = Clinica medica 
trasfusionale logia Immunologia cliniche e mi-| rale generale e te- 
Ematologia crobiologia Istituzioni di rapia medica 
Malattie infetti-| patologia ge Patologia spe- 
ve nerale ciale medica e 
Microbiologia metodologia 
Igiene clinica 
Malattie infetti. Semeiotica  me- 
ve dica 


20. Laboratorio analisi 
chimico-cliniche e mi 
crobiologia 


Analis! chimico| Microbiologia 


cliniche e mi-| Igiene 


crobiologia 
Laboratorio 
Laboratorio di 

analisi 


Anatomia ed 
istologia pato 
logica 


Clinica malattie 
infettive 


Chimica biologi. 
ca 
Biochimica 
licata 
Parassitologia 
Parassitologia 
medica 
Virologia 
Anatomia ed 
istologia ‘ pato- 
logica 
Chimica e mi 
croscopia cli. 
nica 

Tecnica e dia- 
gnostica isto- 
patologica 
Semeiotica me 
dica 
Patologia gene 
rale 
Istituzione 
patologia 
nerale 


ap 


di 
ge- 


Medicina gene- 
rale 


Terapia medi. 
ca sistematica 
Terapia medica 
sistematica ed 
idrologia me- 
dica 


Clinica medica 
generale e te- 
rapia medica 
Patologia spe 
ciale medica e 
metodologia 
clinica 
Terapia medica 
sistematica 
Terapia medica 
sistematica ed 
idrologia me 
dica 
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Discipline equivalenti 


Disciplina oggetto 


el concorso di esame È 
° Ospedaliera 


21. Malattie infettive . . | Malattie infetti. 
ve 


nr ————___m—______—mÉÉ—_—É___—t—_—__—_z<@l%xn2rmecm 


Medicina del la- 
voro 


f 
Medicina gene- 
rale 


Medicina legale 
e delle assicu- 
razioni sociali 


22. Medicina del lavoro , 


23. Medicina generale . . 


24. Medicina legale e delle 
assicurazioni sociali 


Universitaria 


Malattie infetti. 
ve 


Clinica delle| Pediatria 


malattie infet- 
tive 

Clinica delle 
malattie infet- 
tive e tropica- 
li 

Clinica delle 
malattie tropi 
cali ed infet- 
tive 

Clinica delle 
maiattie tropi- 
cali e sub-tro- 
picali 

Malattie infetti 
ve dell’infanzia 


Medicina dei la- 
voro 

Medicina pre- 
ventiva dei la- 
voratori e psi 
colecnica 


Clinica medica 
generale e te- 
rapia medica 

Patologia specia- 
le medica e 
metodologia 
clinica 

Semeiotica me 
dica 

Terapia medica 
sistematica 
(con posti let- 
to) 

Terapia medica 
sistematica e 
idrologia me- 
dica (con po- 
sti letto) 


Medicina legale 
e delle assicu- 
razioni 


Discipline affini 


Discipline generali 


Universitaria 


Ospedaliera 
| 
I 


| Citochimica ed 
istochimica 
Citopatologia 
Ematologia 


Medicina gene-| Clinica medica 
rale generale e te- 
rapia medica 

Patologia spe- 
ciale medica 
e metodologia 
clinica 

Terapia medica 
e sistematica 
(con posti let. 
to) 

Terapia. medica 
sistematica ed 
idrologia me- 
dica (con po- 
sti letto) 

Clinica pediatri- 
ca 


Medicina gene-| Clinica medica 

rale generale e te. 

| rapia medica 

Patologia specia- 

| le medica e me- 

todologia cli 
nica 

Semeiotica me- 


dica 
| Terapia medica 


sistematica 
(con posti let- 
to) 

| Terapia medica 


sistematica ed 
idrologia me- 
dica (con po- 
sti letto) 
Pediatria Clinica pedia- 


Geriatria trica 
Medicina del la-| Gerontologia 
voro Gerontologia e 
geriatria 
Medicina del la- 
voro 


Anatomia ed | Anatomia ed i 
istologia pa stologia pato 
tologica logica 


Tecnica delle 
autopsie 

Tecnica e dia- 
gnostica isto- 
patologica 


| 
î 
_ Terapia medica 
sistematica 
(senza posti 
letto) 
Terapia medica 


| Universitaria 


Terapia medica 


sistematica 
(senza posti 
letto) 


Terapia medica 

sistematica e 
idrologia me 
dica (senza 
posti letto) 


Terapia medica 
sistematica 
(senza posti 

i letto) 

| Terapia medica 
sistematica ed 
1drologia me 
dica. (senza 


sistematica ed 
idrologia me- 
dica (senza 
posti letto) 
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er == 


Disciplina oggetto 
del concorso di esame 


25. Medicina nucleare . è 


26. Nefrologia 


è 0300 


21. Neurochirurgia 13» 


28. Neurologia 1 040, 


Discipline equivalenti 


Ospedaliera 


Medicina nuclea- 


re 


Medicina nuclea- 
re ed oncolo- 


gia 


Radiologia e fi- 


sioterapia 


Nefrologia $: 


Neurochirurgia |Neurochirurgia 


Semeiotica neu- 
ro-chirurgica 


Neurologia | 


Universitaria Ospedaliera 


Medicina nuclea-| Medicina 
re rale 

Fisica mucleare 
applicata alla 


medicina 
Radio-biologia 
Radiologia 
= Medicina gene 
rale 
Pediatria 


Chirurgia gene- 
rale 

Neurologia 

Neuroradiologia 


Clinica malattie| Medicina 
nervose e men-} Neuropsichia- 
tali tria infantile 

Neurochirurgia 


gene-| Clinica medica 


Discipline affini 


Universitaria 


generale e te- 
rapia medica 

Patologia spe 
speciale medi- 
ca e metodo- 
logia clinica 

Semeiotica me- 
dica 

Terapia medica 
sistematica 
(con posti let. 
to) 

Terapia medica 
sistematica ed 
idrologia me- 
dica (con p..) 


Clinica medica 
generale e te. 
rapia medica 

Patologia spe- 
ciale medica 
e metodologia 
clinica 

Semeiotica me- 
dica 

Terapia medica 
sistematica 
(con posti let- 
to) 

Terapia medica 
sistematica ed 
idrologia me 
dica (con po- 
sti letto) 

Clinica pediatri- 
ca 


Clinica  chirur- 
gica generale 
e terapia chi- 
rurgica 
Patologia spe- 
ciale chirurgi- 
ca e prope 
deutica clinica 
Semeiotica chi. 
rurgica 
Anatomia — chi- 
rurgica e cor- 
so di opera- 
zioni (con po 
sti letto) 
Clinica malat- 
tie nervose e 
mentali 


Clinica medica 
generale e ‘te- 
rapia medica 

Patologia  spe- 
ciale medica e 
metodologia 
clinica 

Semeiotica me- 
dica terapia 
medica  siste- 
matica (con 
posti letto) 


Ospedaliera 


H 


Discipline generali 


Universitaria 


Terapia medica 
sistematica 
(senza posti 
letto) 

Terapia medica 
sistematica ed 
idrologia me- 
dica (senza 
posti letto) 


Terapia medica 
sistematica 
(senza posti 
letto) 

Terapia medica 
sistematica ed 
idrologia me- 
dica (senza 
posti letto) 


Anatomia ch! 
rurgica € cor- 
so di opera- 
zioni (senza 
posti letto) 


Terapia medica 
sistematica 
(senza posti 
letto) 

Terapia medica 
sistematica ed 
idrologia me 
dica (senza 
posti letto) 
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Discipline equivalenti 
Disciplina oggetto 


del concorso di esame x VO 
Ospedaliera Universitaria 
Ì 


Discipline affini 


Discipline generali 


mentale rale 


tpimaltica 
sisiemnatica 


Ospedaliera Universitaria Ospedaliera Universiiaria 
I I | | 
1 
| | | | 
Terapia medica i 
sistematica ed 
idrologia me 
dica (con po- 
sti letto) 
Neuropsichia- 
tria infantile 
Neurochirurgia 
29. Neuropsichiatria infan- | Neuropsichia- Neuropsichia- | Neurologia Clinica malattie —_ — 
tile tria infantile tria infantile | Pediatria nervose e men- 
tali 
Psichiatria 
Clinica pedia- 
: trica 
30. Neuroradiologia . + . | Neuroradiologia N.N. Neurologia Clinica malattie NN. N.N. 
Neurochirurgia nervose e men- 
Radiologia tali | | 
Neurochirurgia | 
Radiologia | | 
31, Oculistica +. + + + +» | Oculistica Clinica eculisti. NN, Ottica fisiologi Ottica fisiologi. 
ca ca (con posti ca (senza po- 
letto) sti letto) 
Ottica fisiopato Ottica fisiopato- 
logica (con logica (senza 
posti letto) posti letto) 
32 Odontoiatria e stoma- |Odontoiatria el Clinica odonto-| Chirurgia maxil-| Chirurgia max NN. n, 
tologia stomatologia iatrica lo-facciale lo-facciale | 
Otorinolaringo- | Clinica otorinu- 
iatria laringoiatrica | 
33. Oncologia +». + + + + | Oncologia Oncologia speri-| Medicina gene! Clinica medica _ | Terapia medica 
I 


stologia 


Radiologia e fi 


sioterapia 


Medicina nuclea- 


Anatomia ed il 


generale c tei 
rapia medica 

Patologia —spe- 
ciale medica e 
metodologia 
clinica 

Semeiotica me. 
dica 

Terapia medica 
sistematica 
(con posti let- 
to) 

Terapia medico 
sistematica e 
idrologia me- 
dica ‘(con po- 
sti letto) 

Anatomia e è» 
stologia pato- 
logica 

Istochimica uor- 
male e patolo- 
gica 

Istochimica pa- 
tologica 

Tecnica e dia- 
gnostica  isto- 
patologica 

Citopatologia 

Citochimica ed 
istochimica 

Radiologia 

Radiobiologia 

Medicina nuclea- 
re 

Patologia gene 
rale 

Istituzione di 
patologia ge- 
nerale 


{senza posti 
letto) 
Terapia medica 
sistematica e 
idrologia me 
dica (senza 
posti letto) 
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Discipline equivalenti Discipline affini Discipline generali 


Disciplina oggetto 


del concorso di esame muli = l poi 
Ospedaliera Universitaria Ospedaliera Universitaria Ospedaliera Universitaria 


34. Ortopedia e traumato- | Ortopedia e |Clinica ortope| Chirurgia di ur-| Chirurgia di ur-| Chirurgia gene- Clinica chirur- 


logia traumatologia | dica genza e dil genza rale gica generala 
pronto soccor-| Chirurgia di |Chirurgia pedia-| e terapia chi- 
so pronto soccor- trica rurgica 


Chirurgia pla-| so Patologia spe- 
stica Chirurgia  pla- ciale chirurgi- 
stica ca e propedeu- 


tica clinica 
Semeiotica ohi- 
rurgica 
Anatomia — chi. 
rurgica e cor- 
so di opera- 
zioni 

Clinica chirur- 
gica pediatri. 
ca 

Chirurgia infan- 
tile 

Chirurgia pedia- 
trica 


Chirurgia  pla- 
stica ricostrut- 
tiva 


35. Ostetricia e ginecolo- | Ostetricia e gi-| Clinica  ostetri 

gia necologia ca e ginecolo- 
gica 

Patologia oste 

trica e gineco- 


Chirurgia gene. Endocrinologia 
rale ostetrica e gi- 
necologica (con 

posti letto) 
Clinica chirur- 


i- N.N. | | Fisiopatologia 
ostetrica e gi. 
necologica 
(senza posti 
letto) 


logica gica generale Endocrinologia 
Fisiopatologia e terapia chi. ostetrica gine- 
ostetrica e gi- rurgica cologica (sen. 
necologica Patologia spe za posti letto) 
(con posti let- ciale  chirur- Anatomia chirur- 
to) gica e prope- gica e corso di 
deutica clinica operazioni 
Semeiotica chi. (senza posti 
rurgica e cor- letto) 


so di opera 
zioni (con po- 
sti letto) 


36. Otorinolaringolatria » | Otorinolaringo- | Clinica otorino-| Chirurgia maxii-| Chirurgia maxil| Chirurgia  gene-| Clinica chirurgi- 
iatria laringoiatrica lo-facciale lo-facciale rale ca generale e 
Chirurgia pedia| terapia chirur 
trica gica 
i Patologia specia» 
le chirurgica 
e metodolo 
gia clinica 
Anatomia chi. 
rurgica e cor- 
so di opera 
zioni 
Clinica  chirur 
gica pediatri 
ca 
Chirurgia infan- 
tile 
Chirurgia pedia- 
trica 
Radiologia 
Semeiotica chi 
rurgica 


37. Pediatria + + a » è | Pediatria 4 |Clinica pediatri 
ca 


N. N. Puericultura 
Malattie infetti 
ve  dell’infan- 

zia 


Medicina gene-| Clinica medica 
rale genezale e te- 
rapia medica 
Patologia spe 
ciale medica 
e metodologia 
clinica 
Semeiotica me 
dica 
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Discipline equivalenti Discipline affini Discipline generali 
Disciplina oggetto E E | 
SERIES ORRE Ospedaliera | Universitaria Ospedalicra Universiiaria | Universitaria 


I 


Ospedaliera | 
i 


Terapia medica 
sistematica 
Terapia medica 
sistematica ed 


idrologia me 
dica 
38. Pneumologia Bronco- | Pneumologia NN. Tisiologia Tisiologia N.N Terapia medica 
pneumologia Broncopneumo- Medicina gene-| Clinica medica sistematica 
logia rale generale e te- (senza posti 
Pneumotisiolo- Medicina del la-| rapia medica letto) 
gia voro Patologia spe Terapia medica 
Pneumologia e Geriatria ciale medica sistematica ed 
fisiopatologia Chirurgia tora-i. e patologia idrologia me- 
respiratoria cica clinica dica (senza po- 
Chirurgia poi- | Semeiotica ine- sti letto) 
monare dica 
Terapia medica 
sistematica | 
(con posti let- | 
t0) | 
Terapia medica 
sistematica e 
idrologia me- 
dica (con po 
sti letto) 
Medicina del ia- 
voro 
Gerontologia 
Gerontologia e | 
geriatria 
39. Radiologia e  fisiote- |Radiologia e fi-| Radiologia Medicina nucilea-| Medicina nuclea- N.N NN. 
rapia sioterapia re re | 
| Neuro-radiolo. {Radisbiologia | H 
gia Fisica nucieare 
applicata ala 
medicina 
Terapia fisica 
40. Recumnera e rieducazio i Recupero e ic NN. Medicina del la-: Medicina del la-! Chirurgia gene Clinica chiur 
ne iunzionale ducazione fun- VOro voro rale gica 
zionale Neurochirurgia |Terapia fisica Chirurgia infan-| Patologia chivur- 
Fisiochinesite- Neuropsichiatria] Neurochirurgia tile gica 
rapia infantile Neuropsichiatria Semeiotica «hi 
Radiologia e fi-| infantile rurgica 
sioterapia Radiologia Anatomia chi 
Ortopedia elClinica  ortone- rurgica e cor. 
traumatologia | dica so di opera 
Neurologia Clinica delle zioni 
malattie ner- Chirurgia pedia- 
vose e mental trica 
Chirurgia infan- 
tile 
Clinica chicur- 
gica pediatrica 
Medicina — spor- 
tiva 
Chirurgia speri 
mentale 
41. Tisiologia + » a a »s | Tisiologia Tisiologia Pneumologia Clinica medica N.N Terapia medica 
Pneumotisiolo- Brencopneumo generale e te- sistematica 
gia logia rapia medica (senza posti 
Medicina gene) patologia spe- letto) 
rale ciale medica e Terapia medica 
Medicina del a-} metodologia sistematica ed 
voro clinica idrologia mè 
Semeiotica me- dica (senza 
dica posti letto) 
Terapia medica 
sistematica 
(con posti lei- 
to) 
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Discipline equivalenti Discipline affini Discipline generali 
Disciplina oggetto 
del concorso di esame : ù s , nta 5 TATA 
Ospedaliera Universitaria Ospedaliera Universitaria Ospedaliera Universitaria 


Terapia medica 
sistematica ed 
idrologia me 
dica (con po 


sti letto) 
Medicina del la- 
voro 
42. Urologia . è è + s » | Urologia Clinica urologi-| Chirurgia gene-| Clinica  chirur-| Neurologia N.N. 
ca rale gica generale 
Urologia Chirurgia pedia-| e terapia chi- 
trica e infan-| rurgica 
tile Patologia specia- 
Chirurgia di ur-| le chirurgica 
genza e propedeut'ca 
clinica 
Semeiotica ch: 
rurgica 


Anatomia chi 
rurgica e cor- 
si di opera 
zioni 

Chirurgia pedia- 
trica 

Chirurgia infan- 
tile 

Chirurgia di ur- 
genza 

Chirurgia di 
pronto soc- 
corso 


43. Virologia è a s » » » | Virologia Virologia Analisi chimico| Parassitologia N.N. N.N. 
cliniche e mi-| Microbiologia 
erobiologia Patologia gene 

rale 
Istituzioni di 
patologia ge- 
nerale 
Virologia appli 
cata all’epide- 
miologia 
Igiene 
Parassitologia 


Il Ministro per fa sanità: RIPAMONTI 
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TABELLA «C» 


(valevole per la verifica e la valutazione dei titoli accademici e di studio) 


Disciplina 
oggetto del concorso di esame 


Discipline equivalenti 


Fa bi 
| 


1. Anatomia e istologia patolo- 
gica 


2. Angiologia . 3 3 sa è 3» 


3. Anestesia e rianimazione ; » 


Anatomia ed istologia patologica 


Anatomia ed istologia patologica e tecniche 
di laboratorio 


Anatomia patologica e tecnica di laboratorio 
Tecnica e diagnostica istopatologica 


Angiologia 
Angiologia e chirurgla vascolare 
Cardiologia e malattie dei vasi 


Anestesiologia 

Anestesiologia e rianimazione 
Anestesia 

Anestesia e rianimazione 


Medicina legale e delle assicurazioni 
Medicina legale e delle assicurazioni sociali 
Medicina legale ed infortunistica 
Patologia generale 

Istituzioni di patologia generale 
Citologia 

Oncologia 

Oncologia generale 

Oncologia sperimentale 

Istochimica normale e patologia 
Istochimica patologica 

Settori e medici laboratoristi ospedalieri 
Settore laboratorista 

Tecnica delle autopsie 


Cardiologia 

Cardioangio-chirurgia 

Chirurgia toracica 

Chirurgia vascolare 

Medicina del lavoro 

Clinica delle malattie del lavoro 
Clinica del lavoro 

Gerontologia e geriatria 

Gerontologia 

Malattie cardio-vascolarvi e reumatiche 
Malattie dell'apparato cardio-vascolare 
Medicina generale 

Medicina interna 

Clinica E generale e terapia medica 


Patologia speciale medica e metodologia cit 
nica 


Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica e idrologia me 
dica 

Clinica medica 

Patologia speciale medica 

Clinica medica e semeiotica 

Clinica medica generale | 

Clinica medica generale e terapia medica 

Patologia medica dimostrativa 

Patologia speciale medica dimostrativa 

Patologia speciale e clinica medica 


Clinica chirurgica 

Clinica chirurgica generale e terapia chirur- 
gica 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 

Patologia speciale chirurgica e propedeutica 
clinica 

Patologia speciale chirurgica 

Semeiotica chirurgica 

Medicina operatoria 

Anatomia chirurgica e corso di operazioni 

Anatomia topografica e chirurgia operativa 

Chirurgia di urgenza 

Chirurgia di pronto soccorso 
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Disciplina 


oggetto del concorso di esame Discipline equivalenti Discipline affini 


Chirurgia infantile 

Chirurgia dell'infanzia 

Chirurgia pediatrica 

Clinica chirurgica pediatrica 

Chirurgia 

Chirurgia generale 

Chirurgia generale e terapia chirurgica 
Farmacologia 

Farmacologia applicata 

Farmacoterapia e tossicologia medica 
Tossicologia 

Medicina tossicologica 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 
Patologia chirurgica dimostrativa 
Patologia speciale chirurgica dimostrativa 


4. Cardio-chirurgia +08» Cardio-angio-chirurgia Chirurgia vascolare 
Angiologia e chirurgia vascolare 
Chirurgia toracica 
Clinica chirurgica generale e terapia chirur- 
gica 
Patologia speciale chirurgica e propedeutica 
clinica 
Semeiotica chirurgica 
Anatomia chirurgica e corso di operazioni 
Chirurgia generale 
Chirurgia generale e terapia chirurgica 
Chirurgia dell'infanzia 
Chirurgia infantile 
Chirurgia pediatrica 
Clinica chirurgica pediatrica 
Patologia speciale chirurgica 
Medicina operatoria 
Anatomia topografica e medicina operatoria 
Clinica chirurgica 
Clinica chirurgica e medicina operatoria 
Patologia chirurgica dimostrativa 
Patologia speciale chirurgica dimostrativa 


Chirurgia 
5. Cardiclogia è è + + 4 6» | Cardiologia Clinica medica generale e terapia medica 
Cardiologia e malattie dei vasi Patologia speciale medica e metodologia cli- 
Cardiologia e reumatologia nica 
Cardioreumatologia Semeiotica medica 
Malattie cardiovascolari e reumatiche Terapia medica sistematica 
Malattie dell'apparato cardio-vascolare ve medica sistematica ed idrologia me- 
ica 


Medicina generale 

Medicina interna 

Clinica pediatrica 

Pediatria 

Patologia e clinica pediatrica 
Pediatria e puericultura 
Gerontologia 

Gerontologia e geriatria 
Me?icina del lavoro 
Clinica del lavoro 

Clinica delle malattie del lavoro 
Clinica medica 
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Disciplina 
oggetto del concorso di esame 


6. Chirurgia d'urgenza . + è è 


7. Chirurgia generale 3 a 4» 


Discipline equivalenti 


Chirurgia d’urgenza 
Chirurgia di pronto soccorso 


Clinica chirurgica generale e terapia chirur- 
gica 


Patologia speciale chirurgica e propedeutica 
clinica 

Semeiotica chirurgica 

Chirurgia 

Chirurgia generale 

Chirurgia generale e terapia chirurgica 

Ciinica chirurgica 

Patologia speciale chirurgica 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 

Patologia chirurgica dimostrativa 


n _ gr (.-t-Ee-r--«4+3—* 


Discipline affini 


Patologia speciale medica 

Clinica medica e semeiotica 

Clinica medica generale 

Patologia medica dimostrativa 
Patologia speciale medica dimostrativa 
Patologia speciale e clinica medica 
Angiologia 


Clinica chirurgica 
gica 

Patologia speciale 
clinica 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di operazioni 

Chirurgia 

Chirurgia generale 

Chirurgia generale e terapia chirurgica 

Clinica cnirurgica 

Patologia speciale chirurgica 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 

Patologia chirurgica dimostrativa 

Patologia speciale chirurgica dimostrativa 

Chirurgia infantile 

Chirurgia pediatrica 

Chirurgia dell'infanzia 

Clinica chirurgica pediatrica 

Neurochirurgia 

Chirurgia vascolare 

Chirurgia toracica 

Chirurgia polmonare 

Anestesiologia 

Anestesiologia e rianimazione 

Clinica ortopedica e trauniatologica 

Clinica ortopedica 

Ortopedia 

Ortopedia e traumatologia 

Ortopedia e traumatologia dell'apparato mo- 
tore 

Chirurgia dell'apparato digerente 

Chirurgia addominale 


Otorinolaringoiatria e patologia cervico-fao- 
ciale 


Anatomia topografica e chirurgia operativa 
Medicina operatoria 

Clinica otorinolaringoiatrica 
Otorinolaringoiatria 


generale e terapia chirur- 


chirurgica e propedeutica 


Chirurgia infantile 

Chirurgia pediatrica 
Chirurgia dell’infanzia 
Clinica chirurgica pediatrica 
Chirurgia d'urgenza 
Chirurgia di pronto soccorso 
Chirurgia vascolare 
Neurochirurgia 

Chirurgia plastica 

Chirurgia plastica ricostruttiva 
Clinica otorinolaringoiatrica 
Chirurgia maxillo-facciale 
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Disciplina . . dara 
oggetto del concorso di esame Discipline equivalenti Discipline affini 

Patologia speciale chirurgica dimostrativa Chirurgia toracica 

Medicina operatoria Chirurgia vascolare 

Anatomia chirurgica e corso di operazioni Chirurgia polmonare 

Anatomia topografica e chirurgia operatoria Angiocardiochirurgia 
Cardiochirurgia 
Cardioangiochirurgia 
Urologia 


Clinica ostetrica e ginecologica 
Patologia ostetrica e ginecologica 
Anestesiologia 
Anestesiologia e rianimazione 
Chirurgia addominale 

- Chirurgia dell'apparato digerente 
Ostetricia e ginecologia 
Clinica ortopedica 
Ortopedia 
Ortopedia e traumatologia 


Ortopedia e traumatologia dell'apparato mo- 
tore 


Clinica ortopedica e traumatologia 
Otorinolaringoiatria 


Otorinolaringoiatria e patologia cervico fac 
ciale 


8. Chirurgia maxillo-facciale s | Chirurgia maxillo-facciale Clinica odontoiatrica 
Ortognotodonzia 
Clinica odontoiatrica e stomatologica 
Odontoiatria e stomatologia 
Stomatologia 
Odonto-stomatologia 
Odontoiatria e protesi dentale o dentaria 
Clinica otorinolaringoiatrica 


Otorinolaringoiatria e patologia cervico fac- 
ciale 


Chirurgia plastica 
Chirurgia plastica ricostruttiva 


Odontostomatologia e protesi dentaria © 
dentale 


Otorinolaringoiatria 


9. Chirurgia pediatrica . s s » | Chirurgia dell'infanzia Clinica chirurgica generale e terapia chirur- 
Chirurgia infantile a o 
Chirurgia pediatrica aaa 


: a ù POE Chirurgia generale 
Clinica chirurgica pediatrica z l , , 
sibili di) Chirurgia generale e terapia chirurgica 


Patologia speciale chirurgica e propedeutica 
clinica 

Semeiotica chirurgica 

Clinica chirurgica 

Patologia speciale chirurgica 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 

Patologia chirurgica dimostrativa 

Patologia speciale chirurgica dimostrativa 

Anatomia chirurgica e corso di operazioni 

Anatomia topografica e chirurgia operatoria 

Medicina operatoria 


10. Chirurgia plastica . . 36% Chirurgia plastica Otorinolaringoiatria e patologia cervico fao 


Chirurgia plastica ricostruttiva ciale  - 
a Clinica otorinolaringoiatrica 


Clinica ortopedica 
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Disciplina 


oggetto del concorso di esame Discipline equivalenti 


Discipline affini 


Clinica chirurgica generale e terapia chirur- 
gica 

Patologia speciale chirurgica e propedeutica 
clinica 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di operazioni 

Chirurgia infantile 

Chirurgia dell'infanzia 


| 

Ì 
Chirurgia pediatrica 
Clinica chirurgica pediatrica 
Chirurgia 
Chirurgia generale 
Clinica chirurgica 
Patologia speciale chirurgica 
Clinica chirurgica e medicina operatoria 
Patologia chirurgica dimostrativa 
Patologia speciale chirurgica dimostrativa 
Anatomia topografica e chirurgia operativa 
Medicina operatoria 
Ortopedia 
Ortopedia e traumatologia 


Ortopedia e traumatologia dell'apparato mo- 
tore 


Clinica ortopedica e traumatologia 
Otorinolaringoiatria 

Chirurgia maxulo-facciale 

Chirurgia generale e terapia chirurgica 


ti©_—_—mm——___—___nznn—@—1.1; 


11. Chirurgia toracica a a a è Chirurgia toracica 


a 
INI 
a 
Mi 
Ti 
(N 
Carl 
hop 
fs 
fi 
Le | 


Clinica chirurgica generale 
gica 

Patologia speciale chirurgica e propedeutica 
clinica 

Semeiotica chirurgica 


l] 

| Anatomia chirurgica e corso di operazioni 
Chirurgia 
Chirurgia generale 


Chirurgia generale e terapia chirurgica 
Clinica chirurgica 
Patologia speciale chirurgica 
Clinica chirurgica e medicina operatoria 
Patologia chirurgica dimostrativa 
Patologia speciale chirurgica dimostrativa 
Anatomia topografica e chirurgia operatoria 
Medicina operatoria 
Chirurgia infantile 
Chirurgia pediatrica 
Clinica chirurgica pediatrica 
Chirurgia dell'infanzia 
Cardio-chirurgia 
Cardio-angio-chirurgia 
Chirurgia vascolare 
Angiologia e chirurgia vascolare 
Chirurgia polmonare 
Chirurgia di pronto soccorso 
Chirurgia di urgenza 
12. Chirurgia vascolare ; 3 » » Chirurgia vascolare Clinica chirurgica generale e terapia chirur- 
Angiologia e chirurgia vascolare gica 
Cardio-angio-chirurgia Patologia speciale chirurgica e propedeutica 
Chirurgia cardio-vascolare clinica 


Disciplina 
oggetto del concorso di esame 


13. Dermosifilopatia +. è sa » 


14. Dietetica . i 3 è a a 5 aa 


15. Ematologia . gs aa 6808 


Discipline equivalenti 


Clinica dermosifilopatica 
Dermatologia 

Dermatologia e sifilografia 
Dermosifilopatia 

Dermosifilopatica 

Dermosifilopatia e venerologia 
Malattie cutanee e veneree 

Malattie veneree e della pelle 
Dermatologia e venerologia 
Dermosifilopatia e clinica dermosifolopatica 
Patologia e clinica dermosifilopatica 


Fisiologia della nutrizione 
Scienza dell’alimentazione 


‘ Fisiologia e scienza- della alimentazione 


Terapia medica sistematica 


Terapia medica sistematica ed idrologia me- 
dica 


Puericultura 

Puericultura ed igiene infantile 

Puericultura, dietetica infantile ed assisten- 
za sociale all'infanzia 

Puericultura e dietetica infantile 

Scienza dell’alimentazione e dietetica 


Ematologia 

Ematologia clinica e di laboratorio 

Malattie del sangue e del ricambio 

Patologia del sangue e degli organi emo 
poletici 

Malattie del 
rente 


Malattie del rene, del sangue e del ricambio 


sangue e dell'apparato dige 


Discipline affini 


Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di operazioni 
Chirurgia infantile 

Chirurgia pediatrica 

Chirurgia dell’infanzia 

Clinica chirurgica pediatrica 

Chirurgia 

Chirurgia generale 

Chirurgia generale e terapia chirurgica 
Clinica chirurgica ì 
Patologia speciale chirurgica 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 
Patologia chirurgica dimostrativa 
Anatomia topografica e chirurgia operatoria 
Medicina operatoria 

Chirurgia di pronto soccorso 

Chirurgia di urgenza 

Cardio-chirurgia 

Chirurgia toracica 

Chirurgia polmonare 

Patologia speciale chirurgica dimostrativa 


Dermatologia allergologica e professionale 
Dermatologia sperimentale 
Micologia medica 


Igiene 

Igiene generale e speciale 
Igiene scolastica 

Igiene pubblica 

Igiene e medicina scolastica 
Igiene e sanità pubblica 
Igiene e tecnica ospedaliera 
Igiene, tecnica e direzione ospedaliera 
Chimica biologica 

Clinica pediatrica 

Pediatria 

Pediatria e puericultura 
Fisiologia 

Patologia e clinica pediatrica 


Clinica medica generale e terapia medica 

Patologia speciale medica e metodologia 
clinica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia me 
dica 

Clinica pediatrica 
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Disciplina 


oggetto del concorso di esame Discipline equivalenti Discipline affini 


Malattie del tubo digerente, del sangue e del Pediatria e puericultura 
ricambio Patologia e clinica pediatrica 
Immunoematologia Medicina generale 
Medicina interna 
Clinica medica 
Patologia speciale medica 
Clinica medica e semeiotica 
Clinica medica generale 
Patologia medica dimostrativa 
Patologia speciale e clinica medica 
Oncologia 
Oncologia generale 
Oncologia sperimentale 


16. Erdocrinologia . è è a è » Endocrinologia Clinica medica generale e terapîa medica 
Medicina costituzionale ed endocrinologia Patologia speciale medica e metodologia cli 
Medicina costituzionalistica ed endocrinolo nica 
gica Scmeiotica medica 


Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina generale 

Endocrinologia e malattie metaboliche Medicina interna 

Endocrinologia e medicina costituzionale Clinica medica 

Endocrinologia e patologia costituzionale Patologia speciale medica 

Scienze delle costituzioni ed endocrinologia Clinica medica e semeiotica 

Malattie endocrine e metaboliche Clinica medica generale 

Patologia medica dimostrativa 
Patologia speciale medica dimostrativa 
Patologia speciale e clinica medica 


Terapia inedica sistematica 


Ì 
Terapia medica sistematica ed idrologia me 
dica 
Clinica pediatrica 


Pediatria e puericultura 
Pediatria 
Patologia e clinica pediatrica 


Clinica medica generale e terapia medica 

Patologia speciale medica e metodologia clt- 
nica 

Semeiotica medica 

Medicina generale 

Medicina interna 

Clinica medica 

Patologia speciale medica 

Clinica medica e semeiotica 

Clinica medica generale 

Patologia medica dimostrativa 

Patologia speciale medica dimostrativa 

Patologia speciale e clinica medica 

Patologia medica sistematica 

Terapia medica sistematica e idrologia me 
dica 

Clinica pediatrica 

Pediatria e puericultura 

Pediatria 

Patologia e clinica pediatrica 

Chirurgia dell'apparato digerente 

Chirurgia addominale 

Gerontologia 

Gerontologia e geriatria 

Parassitologia 

Parassitologia medica 


Malattie dell'apparato digerente e del ricam. 


17. Gastro-enterologia a a +» Gastro-entorologla 
bio 


Malattie del tubo digerente, del sangue e 
del ricambio 


Malattie del fegato e del ricambio 


Disciplina 
oggetto del concorso di esame 


Discipline equivalenti 


Discipline affini 


18. Geriatria ., + a a a è è 


19. Immuno-ematologia e servi 
zio trasfusionale 


20. Laboratorio di analisi chimi- 
co-cliniche e di microbiolo- 


gia 


Gerontologia 
Gerontologia e geriatria 


Immuno-ematologia 

Ematologia 

Immunologia 

Ematologia clinica e di laboratorio 


. Malattie del sangue 


Patologia del sangue e degli emopoietici 


Microbiologia 

Microbiologia medica 

Igiene 

Igiene ed epidemiologia 

Igiene generale e speciale 

Igiene pubblica 

Igiene e sanità pubblica 

Igiene e medicina preventiva 

Chimica e microscopia clinica 

Anatomia ed istologia patologica e tecniche 
di laboratorio 

Anatomia patologica e tecnica di laboratorio 

Diagnostica di laboratorio 

Semeiotica e diagnostica di laboratorio 
Medici laboratoristi 

Settore laboratorista 

Settori e medici laboratoristi ospedalieri 

Analisi cliniche di laboratorio 


Clinica medica generale e terapia medica 

Patologia speciale medica e metodologia cli. 
nica 

Semeiotica medica 

Medicina generale 

Medicina interna 

Clinica medica 

Patologia speciale medica 

Clinica medica e semeiotica 

Clinica medica generale 

Patologia medica dimostrativa 

Patologia speciale medica dimostrativa 

Patologia speciale e clinica medica 

Terapia medica sistematica 


Terapia medica sistematica ed idrologia me- 
dica 


Clinica delle malattie infettive 

Malattie infettive 

Malattie infettive e tropicali 

Clinica delle malattie infettive e tropicali 
Malattie infettive tropicali e sub-tropicali 
Diagnostica di laboratorio i 

Igiene 

Igiene ed epidemiologia 

Igiene generale e speciale 

Igiene pubblica 

Igiene e sanità pubblica 

Igiene e tecnica ospedaliera 

Igiene tecnica e direzione ospedaliera 
Medici laboratoristi 

Microbiologia 

Microbiologia medica 

Patologia generale 

Istituzioni di patologia generale 

Settore laboratorista 

Settori e medici laboratoristi ospedalieri 


Chimica biologica 

Biochimica applicata 

Citochimica ed istochimica 
Citopatologia 

Parassitologia 

Parassitologia medica 

Semeiotica medica 

Anatomia ed istologia patologica 
Istochimica normale e patologica 
Istochimica patologica 
Ematologia 

Ematologia clinica e di laboratorio 
Patologia generale 

Istituzioni di patologia generale 
Virologia 

Tecnica e diagnostica istopatologica 
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Disciplina 


iscipline equi :iscipli 
oggetto del concorso di esame Discipli quivalenti | Discipline affini 


a 


i 
Î 


| 
1. Malattie infettive + è o » s | Clinica malattie infettive Clinica pediatrica 
Clinica malattie infettive e tropicali Clinica dermosifilopatica 


Clinica malattie tropicali infettive Malattie cutanee e veneree 
Malattie infettive Malattie veneree e delle pelle 
Clinica delle malattie infettive e contagiose Igiene 
Clinica malattie tropicali e subtropicali [giene e epidemiologia 
Malattie infettive dell'infanzia Igiene con. e speciale 
Igiene pubblica 
Igiene scolastica 
Igiene e sanità pubblica 
Igiene e medicina scolastica 
Clinica medica generale e terapia medica 


Patologia speciale medica e metodologia clk 
nica î 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 


tematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia me 
uIcad 

Medicina generale 

Medicina interna 

Microbiologia 

Microbiologia medica 

Pediatria 

Pediatria e pucricultura 

Puericultura e igiene infantile 

Dermatologia 

Permatologia e venereologia 

Dermatologia e sifilografia 

Dermosifilopalia 

Dermosifilopatia e venerologia 

Virologia 

Virologia applicata all'epidemiologia 

Parassitologia 

Parassitologia medica 

Immunologia 

Clinica medica 

Patologia speciale medica 

Clinica medica e semeiotica 

Clinica medica generale 

Patologia medica dimostrativa 

Patologia speciale medica dimostrativa 

Patologia speciale e clinica medica 


MOT RE iti i _ttin______o©_oro‘» 


22. Medicina del lavoro . è è 3» Medicina del lavoro Clinica medica generale -e terapia medica 
Medicina preventiva dei lavoratori e psico Terapia medica sistematica 
tecnica Patologia speciale medica e metodologia clk 
Clinica del lavoro nica 
Clinica delle malattie del lavoro Semeiotica medica 
Terapia medica sistematica ed idrologia me 
dica 


Medicina interna 

Medicina generale 

Psicologia del lavoro 

Clinica medica 

Patologia speciale medica 

Clinica medica e semeiotica 

Clinica medica generale 

Patologia medica dimostrativa 
Patologia speciale medica dimostrativa 
Patologia speciale e clinica medica 
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Disciplina 


oggetto del concorso di esame 


23. Medicina generale 


Discipline equivalenti 


Clinica medica generale e terapia medica 

Patologia speciale medica e metodologia 
clinica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica e idrologia me- 
dica 

Medicina generale 

Medicina interna 

Clinica medica generale 

Clinica medica 

Clinica medica e semeiotica 

Patologia speciale medica dimostrativa 

Patologia medica dimostrativa 

Patologia speciale medica 

Patologia speciale e clinica medica 


Discipline affini 


Clinica pediatrica 

Pediatria 

Pediatria e puericultura 

Patologia e clinica pediatrica 
Gerontologia 

Gerontologia e geriatria 

Medicina del lavoro 

Clinica delle malattie del lavoro 

Clinica del lavoro 

Clinica delle malattie nervose e mentali 
Clinica delle malattie infettive 

Clinica delle malattie infettive e contagiose 


Clinica delle malattie infettive e delle ma- 
lattie tropicali 

Clinica delle malattie tropicali ed infettive 

Malattie infettive 

Malattie infettive e tropicali 

Malattie cardio-vascolari e reumatiche 

Malattie dell'apparato cardio-vascolare 

Malattie dell'apparato digerente e del ricam- 
bio È 

Malattie 
gue 

Malattie dell'apparato digerente, della nutri- 
zione e del ricambio 

Malattie dell'apparato respiratorio e tisiolo- 
gia 

Malattie del fegato e del ricambio 


Malattie del ricambio e dell'apparato dige 
rente 


Malattie del sangue 
Malattie del sangue e del ricambio 
Malattie del rene, del sangue e del ricambio 


Malattie del tubo digerente, del sangue e del 
ricambio 


Patologia del sangue e degli organi emopoie- 
tici 

Cardiologia 

Cardiologia e malattie dei vasi 

Cardiologia e reumatologia 

Cardioreumatologia 

Malattie cardiovascolari e reumatiche 


Malattie dell'apparato cardio-vascolare e reu- 
matiche 


Malattie dell'apparato cardio-vascolare 

Angiologia 

Ematologia 

Ematologia clinica e di laboratorio 

Endocrinologia e malattie dei ricambio 

Endocrinologia e malattie metaboliche 

Endocrinologia 

Malattie endocrine e metaboliche 

Medicina costituzionalistica ed endocrinolo- 
gia 

Medicina costituzionale ed endocrinologia 

Gastro-enterologia 

Immuno-ematologia 

Malattie nervose 

Malattie nervose e mentali 

Neurologia 

Neurologia e psichiatria 


dell'apparato digerente e del san- 


| | 


Disciplina 
oggetto del concorso di esame 


] 
24. Medicina legale e delle assi- 
curazioni sociali 
25. Medicina nucleare . a a 8, 
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Discipline equivalenti 


Medicina legale e delle assicurazioni 
Medicina legale 

Medicina legale e delle assicurazioni sociali 
Medicina legale ed infortunistica 

Medicina delle assicurazioni 


Medicina nucleare 

Radiologia medica e medicina nucleare 
Fisica nucleare applicata alla medicina 
Radiologia 
Radiologia 
Radiologia 
Radiologia 


medica 

medica e radioterapia 
medica e terapia fisica 
Radiologia e terapia fisica 
Radiologia ed elettroterapia 
Radiobiologia 
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Discipline affini 


Nceuropatologia e psichiatria 

Neuropsichiatria 

Clinica neuropatologica 

Clinica psichiatrica e neuropatologica 

Psichiatria e neuropatologia 

Tisiologia 

Tisiologia e malattie dell'apparato respira- 
torio 

Tisiologia e malattie polmonari 


Clinica della tubercolosi e delle malattie del- 
le vie respiratorie 


Malattie dell'apparato respiratorio 
Oncologia 

Oncologia generale 

Patologia e clinica dermosifilopatica 
Dermosifilopatia 

Dermosifilopatica 

Dermatologia 

Dermatologia e sifilografia 

Dermosifilopatia e venereologia 

Malattie della pelle e veneree 
Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica 
Clinica dermosifilopatica 

Dermatologia allergologica e professionale 
Reumatologia 

Parassitologia 

Parassitologia medica 

Microbiologia 

Virologia 

Microbiologia medica 


Medicina del lavoro 

Clinica del lavoro 

Clinica delle malattie del lavoro 
Medicina preventiva dei lavoratori 
Medicina sociale 

Anatomia ed istologia patologica 
Istochimica patologica 

Tossicologia 

Farmacologia 

Farmacoterapia e tossicologia medica 
Tecnica delle autopsie 

Tecnica e diagnostica istopatologica 
Settore laboratorista 

Settori e medici laboratoristi ospedalieri 
Criminologia clinica 

Medicina tossicologia 


Clinica medica generale e terapia medica 

Patologia speciale medica e metodologia cli- 
nica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica e idrologia me 
dica | 

Medicina generale 

Medicina interna 

Clinica medica 

Patologia speciale medica 
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Disciplina 


oggetto del concorso di esame Discipline equivalenti Discipline .affini 


Clinica medica e semeiotica 

Clinica medica generale 

Patologia medica dimostrativa 
Patologia speciale medica dimostrativa 
Patologia speciale e clinica medica 


26. Nefrologia . + è è è è 3 è Malattie del rene, del sangue e del ricambio Clinica generale medica e terapia medica 
Patologia speciale medica e metologia clinica 
Semeiotica medica 
Terapia medica sistematica 
Terapia medica sistematica ed idrologia me- 

dica 
Medicina generale 
Medicina interna 
Clinica pediatrica 
Pediatria 
Pediatria e puericultura 
Gerontologia 
Gerontologia e geriatria 
Medicina del lavoro 
Clinica delle malattie del lavoro 
Clinica del lavoro 
Patologia e clinica pediatrica 
Clinica medica 
Patologia speciale medica 
Clinica medica e semeiotica 
Clinica medica generale 
Patologia medica dimostrativa 
Patologia speciale medica dimostrativa 
Patologia speciale e clinica medica 
Urologia 


27. Neurochirurgia +. è è è » s | Neurochirurgia Neuropsichiatria infantile 

Chirurgia 

Chirurgia generale 

Chirurgia generale e terapia chirurgica 

Chirurgia infanzia 

Chirurgia pediatrica 

Chirurgia infantile 

Clinica chirurgica pediatrica 

Clinica neuropsichiatrica 

Clinica malattie nervose e mentali 

Clinica chirurgica generale e terapia chirur- 
gica ì 

Neurologia psichiatrica 

Neurologia 

Neuropatologia psichiatrica 

Neuropsichiatria 

Clinica chirurgica 

Patologia chirurgica 

Semeiotica chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e propedeutica’ 
clinica 

Anatomia chirurgica e corso di operazioni 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 

Patologia chirurgica dimostrativa 

Patologia speciale chirurgica dimostrativa 

Anatomia topografica e chirurgica operatoria 

Medicina operatoria 


_ 


Disciplina 


oggetto del concorso di esame 


23. Neurologia +. è è è + è 3» 


30. Neuroradiologia + è a è è 


Discipline equivalenti 


Clinica malattie nervose e mentali 
Clinica neuropsichiatrica 

Malattie nervose 

Malattie nervose e mentali 
Neurologia - 

Neurelogia e psichiatria 
Neuropatologia e psichiatria 
Neuropsichiatria 

Clinica neuropatologica 

Clinica psichiatrica e neuropatologica 
Psichiatria e neuropatologia 


(Ss) 
per 
ni 
lic] 
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ni 
- 
n 
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Nceuropsichiatri 


Neuroradiologia 
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Discipline affini 


Clinica pediatrica 
Neuroradiologia 
Clinica medica generale e terapia medica 


Patologia medica speciale e metodologia cli- 
nica 


Semeiotica medica 


Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia me 
dica 

Medicina generale 

Medicina interna 

Fisiochinesiterapia 

Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromo- 
toria 

Medicina fisica riabilitativa 

Clinica medica 

Patologia speciale medica 

Clinica medica e semeiotica 

Clinica medica generale 

Patologia medica dimostrativa 

Patologia speciale medica dimostrativa 

Patologia speciale e clinica medica 

Neuropsichiatria infantile 

Neurochirurgia 


Psichiatria 

Psicologia 

Clinica pediatrica 

igiene mentale 

Clinica malattie nervose e mentali 
Clinica neuropsichiatrica 


Fisiochinesiterapia e rieducazione psicomo- 
toria 


Malattie nervose 

Malattie nervose e mentali 
Neurologia 

Neurologia e psichiatria 
Neuropatologia e psichiatria 
Psichiatria e neuropatologia 
Neuropsichiatria 

Pediatria 

Pediatria e puericultura 
Psicologia medica 

Clinica pediatrica 

Psicologia età evolutiva 
Psicologia sperimentale 
Clinica neuropatologica 
Clinica psichiatrica e neuropatologica 
Patologia e clinica pediatrica 
Psichiatria infantile 


Clinica neurologica e malattie mentali 
Clinica malattie nervose e mentali 
Clinica neuropsichiatrica 

Malattie nervose 

Malattie nervose e mentali 
Neurologia 

Neuropsichiatria 

Neurologia e psichiatria 


Disciplina 


oggetto del concorso di esame 


31. Oculistica 


e 000 00 0 $ 


32. Odontoiatria e stomatologia . 


33, Oncologia 


è 04838 8I II 


Discipline equivalenti 


Oculistica 

Clinica oculistica 

Oftalmologia e oculistica 

Oftalmia e clinica oculistica 
Oftalmoxiatria e clinica oculistica 
Patologia oculare e clinica oculistica 
Oftalmologia e clinica oculistica 
Patologia e clinica oculistica 


Clinica odontoiatrica 

Clinica odontoiatrica e stomatologica 
Odontoiatria e stomatologia 

Stomatologia 

Odontoiatria e protesi dentaria o dentale 


Odontostomatologia e protesi dentaria e den- 
tale 


Odonto-stomatologia 


Oncologia 
Oncologia generale 
Oncologia sperimentale 
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Discipline affini 


Neuropsichiatria infantile 
Neuropatologia psichiatrica 
Neurochirurgia 

Radiologia 

Radiologia medica 

Radiologia medica e medicina nucleare 
Radiologia medica e radioterapia 
Radiologia medica e terapia fisica 
Radiologia e terapia fisica 
Radioterapia fisica 

Radiologia ed elettroterapia 


Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromo- 
toria 


Ottica fisiologica 
Ottica fisiopatologica 


Chirurgia maxillofacciale 
Clinica otorinolaringoiatrica 
Ortognotodonzia 
Otorinolaringoiatria 


Otorinolaringoiatria e patologia cervico-fac- 
ciale 


Clinica medica generale e terapia medica 

Patologia speciale medica e metodologia cli- 
nica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistemalica 

Terapia medica sistematica e idrologia me- 
dica 

Anatomia e istologia patologica 

Istochimica normale e patologica 

Istochimica patologica 

Tecnica e diagnostica istopatologica 

Citopatologia 

Citochimica ed istochimica 

Fisica nucleare applicata alla medicina 

Radiologia 

Radiologia medica e medicina nucleare 

Radiologia medica e radioterapia 

Radiologia medica e radioterapia fisica 

Radiologia e terapia fisica 

Radiobiologia 

Medicina nucleare 

Patologia generale 

Istituzioni di patologia generale 

Clinica medica 

Clinica medica e semeiotica 

Clinica medica generale 

Medicina generale 


Disciplina 


poggcito dei 


35. Ostetricia e ginecologia , 


concurso di esame 


n 


34. Ortopedia e traumatologia . 


Discipline 


È; 


Clinica ortopedica 
Clinica ortopedica e traumatologica 
Ortopedia 


Ortopedia c traumatologia dell'apparato mo- 
tore 


Ortopedia e traumatologia 


Clinica ostetrica e ginecologica 
Patologia ostetrica e ginecologica 
Ostetricia e ginecologia 


Discipline attini 


Medicina interna 

Patologia speciale medica 

Patologia medica dimostrativa 

Patologia speciale medica dimostrativa 
Patologia speciale e clinica medica 
Anatomia ed istologia 

Patologia e tecnica di laboratorio 

Anatomia patologica e tecnica di laboratorio 


Chirurgia di urgenza 

Chirurgia di pronto soccorso 

Chirurgia plastica 

Chirurgia plastica ricostruttiva 

Clinica chirurgica gencrale e terapia chirur- 
gica 

Patologia speciale chirurgica e propedeutica 
clinica 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di operazioni 

Clinica chirurgica pediatrica 

Chirurgia dell'infanzia 

Chirurgia pediatrica 

Chirurgia infantile 

Chirurgia 

Chirurgia 

Chirurgia gencrale 

Clinica chirurgica 

Patologia speciale chirurgica 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 

Patologia chirurgica dimostrativa 

Patologia speciale chirurgica dimostrativa 

Medicina opcratoria 

Anatomia topografica e chirurgia operativa 

Fisiochinesiterapia 

Fisiochinesiterapia ortopedica 

Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromo. 
toria 


Medicina fiscale e riabilitazione 


Chinesi terapica, fisioterapica, riabilitazione 
e ginnastica medica in ortopedia 


Terapia Fisica 
Fisioterapia ‘e riabilitazione 


generale 
chirurgica 


(0) 
pa 
tr 
ni 
D 
"a 
[ox] 


Endocrinologia ostetrica ginecologica 


Fisiopatologia della riproduzione umana @ 
della sterilità 


Urologia 

Clinica chirurgica generale e terapia chirur- 
gica 

Patoiogia speciale chirurgica e propedeutica 
clinica 

Semeiolica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di operazioni 

Chirurgia 

Chirurgia generale 

Chirurgia generale e terapia chirurgica 

Clinica chirurgica 

Patologia speciale chirurgica 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 
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Disciplina 


. . FRE : Pscguti Fà 
oggetto del concorso di esame Discipline equivalenti Discipline affini 


Patologia chirurgica dimostrativa 
Patologia speciale chirurgica dimostrativa 
Medicina operatoria 

Anatomia topografica e chirurgia operativa 


36. Otorinolaringoiatria + s a » | Clinica otorinolaringoiatrica Audiologia 
Otorinolaringoiatrica Chirurgia maxillo-facciale 
Otorinolaringoiatrica e patologia cervico-fac- | Clinica chirurgica generale e terapia chirur- 
ciale gica 
Patologia speciale chirurgica e metodologia 
clinica 


Anatomia chirurgica e corso di operazione 
Clinica chirurgica pediatrica 

Chirurgia infantile 

Chirurgia dell'infanzia 

Chirurgia pediatrica 

Chirurgia 

Chirurgia generale 

Chirurgia generale e terapia chirurgica 
Clinica chirurgica 

Patologia speciale chirurgica 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 
Patologia chirurgica dimostrativ: 

Patologia speciale chirurgica dimostrativa 
Medicina operatoria 

Anatomia topografica e chirurgica operativa 


37. Pediatria , è a av 8 6 Clinica pediatrica Puericultura 
Pediatria Clinica delle malattie infettive e contagiose 
Pediatria e puericultura Clinica delle malattie infettive 
Patologia e clinica pediatrica Malattie infettive dell'infanzia 
Nipiologia i 


Nipiologia paidologia 
Puericultura ed igiene infantile 


Puericultura, dietetica infantile ed assistenza 
sociale all'infanzia 


Puericultura e dietetica infantile 

Neuro-psichiatria infantile 

Psichiatria infantile 

Clinica medica generale e terapia medica 

Patologia speciale medica e metodologia cli- 
nica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia me- 
dica : 

Medicina generale 

Medicina interna 

Igiene scolastica 

Igiene e medicina scolastica 

Malattie infettive 

Malattie cardio-vascolari e reumatiche 

Psicologia età evolutiva 

«i Medicina ed igiene scolastica 

Medicina scolastica 

Clinica medica 

Patologia speciale medica 

Clinica medica e semeiotica 

Clinica medica generale 


Supplemento ordinario: alla GAZZETTA UFFI 


CIALE 


del 27 settembre 1969 


cre 


Disciplina 
oggetto del concorso di esame 


38. Pneumologia e bronco-pneu- 
mologia 


29 Radinlngia e ficicte 


40. Recupero e rieducazione fun- 
zionale 


n ——_—_ —y———_——_—_—_—_6—€ 


Discipline equivalenti 


Clinica della tubercolosi e 1aalattie delle vie 
respiratorie 


Malattie dell'apparato respiratorio 


Malattie dell'apparato respiratorio e tisiolo- 
gia 


Tisiologia e malattie dell'apparato respira- 
torio 


Tisiologia e malattie polmonari 


Madisiozia 
Radiologia medica 
Radiologia 
Radiologia 
Radiologia 
Radiologia 
Radiologia 


medica e medicina nucleare 
medica e radioterapia 
medica e terapia fisica 

e terapia fisica 

ed elettroterapia 


Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e 
ginnastica medica in ortopedia 


Fisiochinesiterapia 
Fisiochinesiterapia ortopedica * 


Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromo- 
toria 


Medicina fisica e riabilitazione 
Educazione fisica 
Terapia fisica 


Discipline affini 


Patologia medica dimniosirativa 

Patologia speciale medica dimostrativa 

Patologia speciale e clinica medica 

Ematologia 

Malattie del sangue 

Patologia del sangue e 
tici 


Chirurgia polmonare 

Chirurgia toracica " 

Clinica del lavoro 

Medicina del lavoro 

Gerentologia 

Gerentologia e geriatria 

Tisiologia 

Clinica medica generale e terapia medica 


Patologia speciale medica e metodologia cli- 
nica 


Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica e idrologia me- 
dica 

Medicina generale 

Medicina interna 


Clinica medica 
Patologia speciale medica 
Clinica medica e semeiotica 


I 
Clinica medica generale 
Patologia incdica dimosiraiiva 
Patologia speciale medica dimostrativa 
Patologia speciale e clinica medica 


Madicina nuol-ne- 
DACCI cino IUuccalo 


Radiobiologia 

Fisica nucleare applicata alla medicina 
Terapia fisica 

Neuroradiologia 


Medicina del lavoro 
Clinica del lavoro 
Medicina sportiva 
Neurochirurgia 

Ortopedia 

Ortopedia e traumatologia 


Ortopedia e traumatologia dell'apparato mo- 
tore 

Clinica ortopedica 
Clinica orlopedica e traumatologia 
Radiologia ‘ 

Radiologia 
Radiologia 
Radiologia 
Radiologia 
Radiologia 
Radiologia 


medica 

medica e medicina nucleare 
medica e radioterapia 
medica e terapia fisica 

e terapia fisica 

ed elettroterapia 
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Disciplina 


oggetto del concorso di esame 


41. Tisiologia 


42. Urologia 


è 


è 


è» è d $ 8BI 


bs èa II 


Discipline equivalenti 


Tisiologia 

Clinica della tubercolosi e delle vie respira- 
torie 

Malattie dell'apparato respiratorio e tisiolo- 
gia ! 

Tisiologia e malattie dell'apparato respirato- 
rio F 

Tisiologia e malattie polmonari: 


Urologia 

Clinica urologica 

Nefrologia chirurgica 

Clinica delle malattie delle vie urinarie 
Malattie delle vie urinarie 

Malattie genite-urinarie 

Patologia e clinica delle vie urinarie 


Discipline affini 


Neuroradiologia 

Clinica malattie nervose e mentali 
Clinica neuropatologica 

Clinica neuropsichiatrica 

Malattie nervose 

Malattie nervose e mentali 
Neurologia 

Neurologia e psichiatria 
Neuropatologia e psichiatria 
Neuropsichiatria infantile. 

Clinica psichiatrica e neuropatologica 
Psichiatria e neuropatologia 
Gerontologia 

Gerontologia e geriatria 


Chirurgia polmonare 

Chirurgia toracica 

Clinica del lavoro 

Medicina del lavoro . 

Medicina dell'apparato respiratorio 
Clinica medica generale e terapia medica 


Patologia speciale medica e metodologia cli. 
nica ; 


Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia me- 
dica 

Medicina generale 

Medicina interna 

Clinica medica 

Patologia speciale medica 

Clinica medica e semeiotica 

Clinica medica generale 


Patologia medica dimostrativa 
Patologia speciale medica dimostrativa 
Patologia speciale e clinica medica 
Chirurgia 

Chirurgia generale - 

Chirurgia generale e terapia chirurgica 
Chirurgia dell'infanzia 

Chirurgia infantile 


Chirurgia pediatrica 
Clinica chirurgica pediatrica 


Patologia speciale chirurgica e propodeutica 
clinica 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di operazioni 

Clinica chirurgica 

Patologia speciale chirurgica 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 

Patologia chirurgica dimostrativa 

Patologia speciale chirurgica dimostrativa 

Medicina operatoria 

Anatomia topografica e medicina operatoria 


Disciplina 
oggetto del concorso di esame 


Discipline equivalenti | Discipline aflini 


Microbiologia 

Microbiologia medica 

Patologia generale 

Istituzioni di patologia generale 
Virologia applicata all’epidemiologia 
Diagnostica di laboratorio 

Semeiotica diagnostica di laboratorio È 
Settori e medici laboratoristi ospedalieri 
Igiene 

Igiene ed epidemiologia 

Igiene generale e speciale 

Igiene pubblica 

Igiene e sanità pubblica 

Parassitologia 

Parassitologia medica 

Medici laboratoristi 

Analisi cliniche di labvraivro 

Settore laboratorista 


43. Virologia =. + + 0 è 0 +» Virologia 
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